MICHAL 


SZYNSKI 


NAJUKOCHANSZY OJCIEC I DZIADEK 


DLUGOLETNI ORGANISTA ORAZ ZALOZYCIEL 
I DYRYGENT ORKIESTR DETYCH 


przezywszy lat 84, po długiej i ciężkiej chorobie, 
zmarł dnia 4 grudnia 1986 roku w Krakowie. 


POGRZEB odbędzie się na cmentarzu w Rabce w ponie- 
działek, dnia 8 grudnia 1986 roku o godzinie 12.00. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE zostanie odprawione w ka- 
plicy Zdrojowej w niedzielę, dnia 7 grudnia 1986 roku 
o godzinie . © czym zawiadamiają pograzeni 


w głębokim smutku: 
SYNOWIE, SYNOWE I RODZINA 


f 


